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TOURNESOL . 

B6 à E3 

Pucerons 

Pas de caplures à la tour de Biard ; une forte 
rcguialion naturelle des faibles populations 
de pucerons est notée. 

Surveiller les très rares parcelles tardives 
non traitées Gaucho. 

Phomopsis 

Situalion 

Aucune projection n’a etc observée depuis 
une semaine et les conditions climatiques 
annoncées devraient rester défavorables à 
I installation de la maladie (des projections 
seraient possibles en cas de courts passages 
pluvieux mais la réussite des contaminations 
serait très incertaine). 

Préconisation 

* Parcelles à bon potentiel non protégées à 
cejour : 

l^a culture étant à un stade de grande 
sensibilité du stade El à début florai.son. 
reMarder au maximum l'intervention prévue 
pour bénéficier de l’action préventive des 
produits (10 à 12 jours pour les triazoles. 8 à 
1 2 jours pour les morpholincs). 

Les variétés olciques et les variétés sensibles 
stmt à protéger en priorité. 

• Autres situations : 

Aucun traitement n'est à envisager. 
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MAIS 


: stade 6 à 12 feuilles. 


Pyrale 

Situation 

De nouvelles caplures en a.sscz faible 
nombre .sont observées. 

Des pontes fraîches .sont notées : leur 
nombre reste faible (Centre Vienne). 

Préconisation 

La période d'intervention optimum est 
confirmée du 30 Juin au 07 Juillet en maïs 
con.v>mmation dans le tiers Nord de la 
Vienne (zone à risque élevée). 

Il est rappelé qu'un risque de pullulations de 
pucerons existe lors de l’emploi de 
pyrcthrinoïdes liquides et que leur efficacité 
est diminuée en cas d'utilisation par fortes 
chaleurs. 

Par contre, l'utilisation de microgranulcs ou 
de l’Axor (de type régulateur de crt)i.s,sancc 
des insectes, à formulation liquide) permet 
d'éviter ces risques. 
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Pyrale : 

Confirmation de 
la période 
d’intervention 


